جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





المد سة 5 3 الصفحة : | 

2 رمز المدرسة : 099 رقم من 1 إلى‎ r 
المدرسة: ثانوية ورقة بن نوفل للبنات‎ 

الفرع : إحيان ٤‏ 

لفرع: إحيائي الدور الأول ا 





| 1 | 102042099002 | آية منعم ناصر محمد | 82 | 81 | 73 | 74 | 91 | 


ل ا 76.17 
TET TRE‏ 6 اك ERE SR EAE REFES IE‏ 0 
| 3 | 102042099004 _| ايناس فلاح حسن قراس ||| 82 | 96 | 80 | م | 71 | 68 | | مع |[ 0 | 0 
| 4 | 102042099005 | بسهيه ياسين محمد رصافه ___| صفر | م | 94 | م | 78 | صفر | | مع |[ 60 | 0 
| 5 | 102042099006 | بشرى مختار عيسى شرف الدين__ | 58 | 62 | 56 | 38 | 50 | 32 | | مع |[ 60 | 0 
| 6 | 102042099007 | تبارك عبداحمدمتعب | 50 | 65 | 68 | 31 | 50 | 42 | | مع |[ 60 | 0 
| 7 | 102042099008 _| تبارك كريم لطيفحمود || 87 | 100 | 98 | 100 | 95 | 79 | | نجع | 559 | 93.17 
| 8 | 102042099009 | تبارت محمد هادي ياس | 64 | 69 | 59 | 51 | 42 | 31 | | مع |[ 60 | 0 
| 9 | 102042099010 | تقى سنان صالح مهيدي ||| 74_ | 84 | صفر | 93 | 79 | 86 | | مع |[ 60 | 0 
ال 927 اك اذ EEN LTT‏ 71 
| 11 ]| 102042099012 إرانيا عماد رشيد جاسم ____| 56 | 79 | 52 | 56 | 57 | 57 | | ناجح | 357 | 59.50 
E WSE RSE AE SCE NENE HS TTT E TTS‏ 0 
13 | 102042099015 | روان يحيىفيصل غيدان ____| 78 | 91 | 89 | 77 | 90 | 95 | | نجج | 520 | 86.67 
14 | 102042099019 | زينه مويد صالح عيد 222 | 88 | 80 | 96 | 89 | 80 | 93 | | نجج | 526 | 87.67 
| 15 ]| 102042099020 _] سرى ستان صالح مهيدي____ | 92_ | 95 | 97 | صفر | 92 | 99 | | معد |[ 6 | 0 
| 16 | 102042099021 | شيماء ماهر عبد الرزاق شاهر_ | 92_ | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | | نلهع | 588 | 98 
| 17 | 102042099023 | عانشهوساممدحتمزاحم 2 | 65 | 80 | صفر | %19 | 28 | 29 | | معيد | 0 | 0 
| 18 | 102042099024 | عبير حمزه محموددرديج || 75 | 87 | 70 | 65 | 58 | 59 | | نجج | 414 | 69 
19 | 102042099025 | فرح خلك محمود جاسم ||| 89 | 94 | 99 | م | صر | 94 | | مع |[ 60 | 0 
| 20 | 102042099026 | مروه محمد صلاح الدين داود ____| 82_ | 97 | 94 | صفر | 56 | صفر | | مع |[ 60 | 0 
2 | 102042099027 | مريم صديق احمد عواد |22 |[ 69 | 97 | صفر | 95 | 94 | 87 | | مع |[ 60 | 0 
| 22 | 102042099030 | مينه ماهر عبد المجيد عبد الحميد_ | 50_ | 50 | صفر | 56 | 50 | صفر | | مع | 0 | 0 
| 23 | 102042099031 |نبأعباس عودهشكر ||| م | 91 | 98 | 99 | صفر | 86 | | مع |[ 60 | 0 
اقلم IIT ICA E‏ اكات يز ااا اك الا كر 0 
5 | 102042099033 | نهى حاتم محمد داود 78 56 52 62 50 ناجح 371 | 61.83 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 


الفرع: إحيائي 












26 | 102042099034_| نوالمازن صالح مهيدي______ | 97 | 100 | صفر | 95 | 91 | 97 _ 
| 27 | 102042099036 _| نور حسام حسين عواد _ 1 | 50_ | 69 | صفر | 54 | لمم | 
28 | 102042099037 | هاجر عادل عبد الرزاق نياب | 68 | 25 | 79 | %14 | 59 | 
| 29 | 102042099038 _| هدى اياد حمدي عبد 0 | صفر | 79 | م | 77 | صفر | 
| 30 | 102042099039 _| هديل صباح فرهان خليفه___ | 73_ | 80 | 81 | صفر | 59 | 
31 | 102042099041 | ودمحمدسعيدحسن 110000 | 82 | 98 | 94 | صفر | صفر | صفر | 
ENR NEBR NENN RE EL RE‏ 









مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 


رقم الصفحة من 2 إلى 2 


المدرسة : ثانوية ورقة بن نوفل للبنات 
الدور الأول 29 
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مدير المركز 


